لصاف ادحا 16 


س 4 27 وين 4 


ب ا 
فى المقابيسوالمكاببل العملية بالدبارالمصريدم 
النها الففاضل النحرير المتترف بفضله فى التحبيروالتحرير عزتلو 
محمود بك الفلكى الثمبير وتريجها الى العرببة النييه ذو 
الالمعية زيورافندى احد المتشرفين بالمعية الخديويية 
السنية دامت عوارفها مترادفة على البريهة 


طبع فى مطبعة الجوائب بالاستانة المية 
ماعل 
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الجد لله ذى الفضسل والاحسان ما العرفة والبيان الهادى الى 
سبل السلام بالتوفيق لاوامة العدل بين الانام وتنفيذ إلا<كام التى جاء بها 
التتزيل من الملك الدبان بقوله عزمن قائل والمما رفءها ووضع الميزان 
آن لاتطغوا فى الميزان واقعوا الوزن بالقسط ولا تسروا الميران والصلاة 
والسلام على رسوله البرار<م الذى انزل عليه اوفوا الكيل اذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقم ورضى الله عن العهابه” والتابعين الذين 
شادوا الدبن و<رروا المؤازين وبعد فلا كانت المعاملات بين الناس 
موسسة على الكيل والميزان وكانت كل امد مصطلمة على الات لذلك 
محكمة البيان ولناسبة رواج الهارة بالدبار المصر به وتزام كشر عابها 
من الملل الاجنديذ واعتياد اغليهم على المعاملة بالمكال والموازن 
الفرنساويه” وحصول تملفات ١<يانا‏ بين الاجانب والللديين اساسها 
الجهل ع؟قادبر المكابيل والموازن الف حضسة العالم الفلكى مود بك 
رسالة بالاغة الفرئساويه”شافيه اوضم فبها اصول ومقادير ادوات الكيل 
واليزان ال حكانت على الاجانب خافيه وقدعها للعضرة الحدوه” 
عند <لول ركايه العالى بالاسستانه: فصدرت الارادة السلية بتعريبها 
وكشف نقانها وابرازها الى الو+ود بالوجه الحمود فقَمت بهذء الخد م 
الوطنيه فىاثناء السفريه وترجتها مع اداء اشفالى الصوصه وها ههى 
معايي! المخصوصه 


رساله” 
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236 7 لد 
ات 39 3 لذ 
5 يدي 
ماله ق المقايس المسلة بالديار المصرية أ 
ملاحظاة عمومة فى طرقة المقا المصربه” و«قالم 
عمومية فى طربة سن 8 
بالمقابيس الفرشساويهة 
إظهر ان من دأب القريحة المصريه” ميلها لست اصل مبتدماتها المهضنة 
عن البريه واخفائه عن اعين اهل الجهساله” وربما كانت تورى بذلك 
انه من ياب الالهام أتحمؤفظ تلك المبتدءات صافية ومصونه” عن التديس 
على ممر الشهور والاعوام ومن ثم يرى أنه جار استعمال مقساييس عليه 
بالديار الممسمر به" لا يمكن الوصول لمعرفة اصلها ولاكيفيه” وضعها وهى 
وانكان ظاهرها االمشونه الا انها فى اللْمَيمه” ادع المقابس المعلومة وعن 
المطاء مصونه وآحادها الذراع البلدى الذى هوكتايه” عن 823هر». 
ميا والدرهى هو آماد الموازين وه وكثاية عن جره من الف من تفال 
مكعب ماء ضلعة ريع هذا الذراع وثقل مكعب ماء الذراع هو 34٠٠٠‏ 
درهم كا ان مكعب ماء المنر مليون جرام وح مكعب الذراع هو ماسع 
الاردب الذى هو آماد الكايل المصربه كا ان مكعب المترهوكناية 
عن كيلوليز واحد اوالف ليمّ فى الكاريل الفرنساويه” والليرهو كتناية 
عن عشير: ساهير مكعبه” وحيث ان المقاباس الفرنساويه” موضوعة على 
مشال المصصررية اذانها متاخرة الاصاد عتها وا قاسم اعشاربه” 
لا توجد فى عيارائنا البلديه” فبها عيب يكاد ان مخلها ويرجم عايها 
المصصرية وذلك ان حم العبار المدعو ديكاليتر هو فى الظاهر قدر لبر 
عش مرات يعنى قدر المرٌ وكذلك حم الايكتوايتر هو قدر الليِرَ مائة 
مرة او قدرالديكاابير عثس مرا تاعقى عشسة امتار وهل جرا فاذا!خذت 
اكية من الاطة قدرها عشره" ايسر ووضعت ف الديكاليرٌ برى ان 
العشرة لير من المب لالا”ه بل يلزم له اايضا ثاث ليتر واذا صاركيل 
مائة ليتر لير ووضع الحب المكيل ف الايكتواير يرى ان هذا الكيال غير 
5 ظ2 


زنك 
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لكت 
مملوء ويلزم لله بالاقل ثلائه” لير وبذلك بِرّى ان الامكتوليير مائة 
وثلائه" ليتريدل مائة لير 
والمتر الكعب او الكيلوليز الذى مقداره الف ليت يسع اكثر من الف 
ونجسين ليثرا من اللنطه” بدل الف ليتر والدليل على ذلك بسيط جدا 
وهو ان حب القمع اذا وضع فىاناء يضغط بعضه بعضابثتمل المبالذى 
منفوق فهلا” الفراغ الذى يحكون بره وبعضد وهذا الضغط يكون 
بالأسبة لكمية الب الذى فى المكيال فيكون قويا فى المكابيل الكييرة أكثر 
هنه فى المكابيل الصغيرة وبناء على ذلك كان الديكاليير مثلا بسع من الحب 
اكثر من الليتر عشس هرات والديكاليير اللضاعف يسع اكز من كيلين 
بالديكاليرٌ المغرد وهل جرا يحيث اذا صار الكيل باى مكيال كان فلابد من 
وجودُ خسارة اما على البسائع او على الشارى 
وهذا لايكون حقابل هو الظم الشرى 
ولا بوجد هذا العيب فى المكابيل المصرية لان الضغط الناشى من ثقل 
الخبوب فى الكاييل المتنوعه” محسوب من قبل فوسع الكاييل الصغسيرة 
للاردب الذى حجمه كناية عن لالاذلار/ا19 الا بوازى التقاسم 
التظريه” المقابلة له فى فراغ حجم الاردب المذكور اذ حم الحكيله 
هوكتاية عن جزء من اثنى عشر جروا من الاردب يعنى 54 الار13 يدل 
الاثلاراة1_أو ك1 وحعم القدح الذى هو جزء من ستة 
00 من الارذب هوكلاية عن «*كار؟ بدل لالالارلاة11 
او045-ر؟ واللوة والربع اللذان هما ضعف وتربيع القدح لهما وللمكاييل 
التى دون القدح اتساءات علية مخالفة النظريه بحيث ان الملوه نسم 
بالتدقيق مقدار ما سعه القدح مرتين من المب والريع بسع مقدار , 
ماتسعه الماوه مرتين اوها نحتويه القدح اربع مرات والكيلة تسع ماعلا 
اربع عرئين اواربعه" ملاوى اوثمانيهة اقداح يدون ادتى فرق 

واذا 
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0ه 
واذا صار الكيل ستة وتسعين مر: بالقدح اومسائيه" وارتبعين عر" بالملوه 
او اربعة وعشدرين مرة باربع اوائنى عشر عيء" بالكيله فكميه” 
الموجود من الحب بالكيل ياى واحدة مز ,هذه المكابيل هو /الا4لارلاة1 لير 
للذى هو حعم الاردب 
اصل الذماع البلدى المصرى 
من المعلوم ان الرومانيين تركوا فىكافه" اركان الارض بواسطه* فتوحاتهم 
اوعلااتهم االتجصار يه" آثارا دالد” دلالهة ظاهرة على قر يتمهم فلذا نرى 
القدم الروماتى منشورا تقرببا بكافه” الاقطار غيرائه حصل فية بعض 
تغيرات خفيفه” بتعمادى الايام والاستعمال او وجدت لك التغيرات من 
الاصل عند استعمال اول قدم فى البلد سبب عدم الدقه” فى وضعه 
لانا ترى بعض فروات عظيمه” فى الاقدام الرومائيه" التى وجدت بواسطه" 
الفعر الذى عله بومبيه وهركلانوم ' وهى موجودة الأن فى محل الأ ثار” 
الشدهة فى نابولى وهاك اطوال هذه الاقدام ما قستها بنفسى عند 
المرور بلك المدينه” فى شهر بونيه سنه” ؟لل14ا 
عدد طول 
١‏ كعم 
؟ 6عدام 
ع الاأك-م 
0 
كن هد ٠١‏ 
5 تاكسم 
لا ١٠ه4؟-.ء‏ 
8ه التوكدام 
0٠م‏ الحد المتوسط الموى 
٠م‏ متوسط السبع ع الاخيره 


د م دام 
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ا عد 
ولا تعب منهذه الفروقات الحفيةة فى القيساس التّدي المعشير بالقياسات 
اللنطيه” لانا ثرى فروقات جسيمه” فى الامتار واايناردات والهنداسات 
والاقدام المستعملة فى ايامنا بالتجارة 
اذا وَابلنا القدم السويدى الذى هو كتاية عن 2434 ٠م‏ والقدم 
الباوبيرى الذى هو 6418ر.م ونصف الذراع البلدى المصرى 
الذىهو 41م» باطوال القدم الروماتى الذى بدناء فى هذا الجدول 
يرى واذنحا ان القدم الروماتى هو المتعمل الى الآ ن فى بلاد السو بد 
وف ياوييرا وان الذراع البلدى المستحمل بمصر هو ضعف تلك القدم 
ورعا طهم من تسمية هذا الذراع بالبلدى انهكان موجودا قدها بمصر 
غيران عدم موافقته مما و جد فالاثار الفرعوئية وكونه ضعف القدم 
المروماتى يثبت ان وج-وده هوفى زمن الرومائيين وصار استعماله يمصر 
بالسارة اوبالقج وجارتقريره بها ذراما بلديا بموجب قانون الامبرور 
ودوز ونتنيسان واركدوس الذين حك_موا فى القرن الرابع باستعمسال 
مواز بن ومكابيل الدولية 


بيان طول الذراع البلدى 


طول الذراع البلدى المستعمل الأن بامحروسة وجميع مدن وقرى الوجه 
المحرى والصعيد ختلف بين هلاه هم و 8ه ءم وهذه الفروقات 
الخفيفه" يظن انها ناشئّه* من عدم وجود ذراع شرعى باس عليه 
وانساع ذمه” بعض التسببين والطمع فى التجسارة وقد 'رى من جهه” ان 
بءض المتقدمين من مور العرب مثل الدميرى وسةادى وغيرهفها 
ذكروا أن حم الاردب هو مكعدب الذراع البلدى وائدت من جهه" 

اخرى بعض علا من الغزوة الفرنساو به الى قدمت مصر من بعد 
حث دقيق ان الاردب المصرى الآآن هوماكان عليه فى زمن الرومائيين 
وز نادة عل ذلك انى قست بالمتر حجلة اشيا ذكر لنا ابعادها بالذراع البلدى 

جل 
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امات 
ججلة: من مور العربفىازمان مختلفه- فانضح بىان هذا الذراع لم صل 
فيه تغيسير ظاهرفى زمن من ادام الاسلام وان طوله لم يزل 68-هم 
يا نهو الان تقر ببا فبناء عل ذلك لاجل معرفه” طوله اقيق بالدقه” يكنى 
ان نقاس حتهم اناغ الاردب ورج منه اصل التكعيب وقد اجريت 
ذلك يان لت صندووا مكعبا من خشب ضلعه من الداجل 88 هم 
وثمقلاه الى سوق القجج وكيلت ارديا عسدة مرات واعدت اليل جملا 
مكابيل مختلفة عدة مرات «ثل الكيله والربع وصرت فى كل ممرة اضع 
القمم المكيل فى الصندوق وكررت هذه التهلية اكثر من عشسمرات 
ومن ذلك تحقق لى ان الازدب بالكرفيه" التي بباع بها فى السو كلا فى 
الصتندوق المشب جرما سناوى /1لال141رء من مت مكعب ويماان 
اصل تكعيب هذا الكسر الاعشارى هو ؟١ورء‏ فالطول الاصلى للذراع 
البلدى يكون حيثن بلاشك 861 رء ولاجل التحقيق علت صندووًا 
آخرمكعا ضلعه بالضحر بر طول الذراع الاصلى الذى هو 851درء 
ونقلله الى السوق وكيلت ارديا عن جسديد وكررت التجربه: مرارا 
واستتجت اخسيرا بالحفرق ان حم الذراع البلدى المكعب هو 851هرء 
وهو حم الاردب البلدى اللصرى كلأ باع فى السوق الان ويا كان 
ايضا فى زمن الرومانيين و فى زمن العرب 
مقابلة الدرهم بالملجرام 

الدرهم اساس الوزن لس فى مصر فقّط بل فى صكافة بلاد الاسلام 
وقد صار تشكيل حاسى قوهسسيون فى زمنين ونحت حكومتين مختلفتين 
وكلفا بحديد النسبه” بين الدرهم والجرام فاجلس الاول صار اتعقاده 
هدة غرزوة الفر ئس ساوبه صرق اواخر القرن الثامن عشسر من التارج 
المسعتى وكان العفاده فى الضسرمخانه بالحروسه" وتتصة بحله أنه قرر بان 
الدرهم هو وزن884 ٠:‏ رجرام كا هومذكور فى>هيقة 2 © لد 11 من 
كتاب خطيط مصعر عدة الغزوة الغرتساويه 
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سددت 
وجلس القُوسون الثاتى مُصرئ صارئد حككيله بام جنئكان مد عل 
فى سئة 1846 مسعيه وكان مولفا من اع رجال مصمر مثل بير يك الذى 
كان حي ذ ناظر مدرسة الهندسه" وا-جد فايد بك الذى كان فى ذلك 
الوقت خوجه" الكهيا والعادن بالمدرسة المذ كوره” والآن ياش مهئدس 
السكك الخديدية المصريه” وحسن على 'ناظر الض انه وغيرهم من لهم 
دراية فى العلوم وكان رئيس هذا القومسيون المرحوم ادهم باشا الذى 
كان ناظر المعارف العمومية وكان مر هذا الجلس بالضرحانه وقد صار 
احضار جدلة كور من البللور باوزان ممتلفة البعض منها الف ذرهم وبغضها 
لجسعائة درهم وه جرا وكانت موجودة عند عد القبائيه” بالمحروسة 
وكانوا يستعملونها لعيار ونحرير الاوزان من قرون سابقه” واعطيت تلك 
الكور نجلس الكوسيون المذكور يا اعطىايضا موازن عيار الضرحانة 
وقد نحصلت على تتحة اشغال الكومسيون المذكور بواسطة اعز احباق 
حضمة ا-جد يك فابد الذى كان هن ضمن اعضاله وتلك التجد هى 
ان وزن الدرهم بالجرام هو 818٠ر؟‏ جراما وهذا العدد لاخالف عدد 
تتح مجلس القوصيون الفرنساوى الا ملجرام واحسد ثقريبا سيران 
الَومسيون المصرى كان موصوفا باعبلى كفابه ووجد نحت بده تقر يرات 
كثره يركن البها واعظم موازين فلا أمى ان تقبل 3 0ر" جرام 
بانه هو الوزن القطمى للدرهم 
فان قيل هل حصلت تغيرات للدرهم بمصس 
قلنا انه لم ممحصل ادثى تغيير للدرهم بمصر فى يع مدة الاسلام الى 
وقتناهذا لاوجه احدها ان الدرهم لماكان مر بوطا باحكام شرعيه" 
فى احكام الدانه- الاسلاميه لم يمكن تغييره بدون هتك حرمه” هذه 
الاحكام وذلك غير مكن الوقوع فى مصير الت من طبيعه" اهلها الميل 
الى العبادة والففظ على احكام شريءتهم وحفظ عوائدهم القديه* وهى 
من مبدا الاسلام مرحك : الديائه” والاحكام الاسلاميه ثانيها اله وجد 
فى 
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فى كافه" الازمان وبألاقل من مبدا الاسلام الى وقتئا هذا ضبط تخصوص 
مكلف بتحرير الاوزان والمكاييل العومية والموكل به لسعى الحتسب وسمى 
محل اامته دار العيار يعنى محل تحر ير ونحقيق الاوزان والكاييل حطس 
التسبيون عنده فى اوقات معلومه" | وزانهم ومكابيلهم لاجل الكشف عليبا 
وما وجد منها معيويا بسبب كر الاستعمال او يسبب آخر يصي ركسيزه 
وباخذ المتسبب بدله ع او مكيالا معمولا بمعرفه” المكومه" يصرق من 
دار العيار وهذه الكيفيا. يات لم نزل معمولا بها وهى اعظم ضامن لظ 
المواز بن والمكابيل وتثبت عدم حصول تغييرفى الدرهم 
ثثالئها ان العلا الذين اشتغلوا بالوازين والمكابيل فى السكاندة الاؤقات 
كانوا يعتبرون الدرهم على الدوام انه يوازن المقدار المعين له من حب 
الشعير وحب االحردل وقد اعتبرارافي والنواوى العانانالفاضلان اللذان 
حررا وزن اارطل الششرعى مقدارالرطل المذكؤر يمائه" وثلاثين درهما 
على راى الاول وماثه" وثانيه” وعشرين وار بعد" اسباع على راى الثاتى 
وافادا ان الدرهم معار للوزن ثابت وإؤيد ذلك جل حوادث من هذا 
القبيل يسنت منهسا ان الدرهم 0 حصل فيه تغيير ولا تيديل وبالاقل ىق 
مصير وعئدنا دليل آخر بكيفيه” اخرى عقلية 
وهى ان حضرة دولتلووجودت ,اشا العام المؤرخ الشهور بالاستانه كتب 
فى رسع الاول سنه" 158 هحريه إلى سعادة طلعت باشا كاتب ديوان 
الحدبوى يسال منه اذا كان الدرهم الشرى <صل فيه تغيير واذاكان 
«وجد للان بصم المد الذى ذكرء العالم ابن الرفعه فى كتابه وَائْلا اله 
رآه بمدس فى دار العيار وان هذا المدكان يسع كيه" من الما "نزن لاله" 
وسبعه" وثلائين درهما وصار تحر يره على صاع الننى صلى الله عليه وس 
وصورة المواب ارسلت الى من طرق سعادة طلعت بأشا بهذا النص 
ابن ارفعه تجم الدبن ابو العاس اجد بن مد بن على بن نفع 
الانصارى الشافى متولى حسيه* السليين بمدسر ذكر فى كتابه اللمعمى 
زديك 
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30-2 
بالافصاح والتديائر فى معرفه” المكيل والميزان ما نصة 
ووجدت ودار المسبة بمدمر حين ولينها حكيلا من نحاس مفرغ قطعة 
واحدة مندوسن على دارره فى شطرين لمعم الله انحن ارحديم عل فى انام 
الملاك الغزيز لد الله ملكة وشم الققية الامام ازاهد شهان الدءنمتول 
حسية المسبلين اعز الله احكامه عوير هذا المد على صباع الى صلى الله. 
عليه وس وعلى آله وخرر على الاصل المحدق المعتير,الناء الصانى فوافق 
وَزنه بالاء ثلائة وسبعة وثلائين درهما وذلك بتازيت الثامن عشئر من ريبع 
الاول سئة احدى وسسعين وتجسعائة 
ومن المغلوم ان الصاع هو الكيال الستتمل فى بلاد العرب والمد هو ربع 
هذا الكييال 
اذا امكنا يطريمّة اخرى معرفة حم المد بالكيل المصمرى المعتير الآآن فى 
الاستعمال وتحديد وزن ما نشل عليه من الما بالدرهم الالى خا يكون علينا 
الا ان نقنابل وزنه بالوزن المذكور فى تقر يراب الرفعه لفق ان الدرهم 
المعثير الان هو ما كان معتبرا فى سئة 0/١‏ او لا وقد حرر كل من امول 
والسبى الءالان المشهوران وزن صاع النى صلى الله عليه وسسع 
على الكيال المصصرى فالمولى وجد انه قدحان مصمربان والسبكى اعتبره 
قدحين الا سبعين من مد اعنى قدحين الا سبععا من قدح غير ان التمول ىكان 
رئيس دارالعيار وثوفى فى سئة /60/ من الهصره فيكون مااعتيره من الوزن 
هو الأكث والادمح اى يكون قدحين وحيث انه كان رئيس دار العيار 
فيلزم اله <رره على المد امحرر على صاع الننى صلى الله عليه وس الذى 
ذكره ابن الرفعه المتوفى فى سنة» الا من الفجره وشاء على ذلك يانم 
ان يكون قوله معتبرا ثلث مرات عن قول السبى ومع ذلك لا فى 
الانكار على اعتيبار البكى بل يحكون 3وله ضءيقا باشسية لقول 
القموى ونعتبره فى حسابنا بالنسية الى الاول كنسسبة واحد لثلائد” يعنى انه 
يلزع ضعرب كيد حم صاع ا2.ولى فى ثلاثه” وضرب صاع السبكى فى واحد 
وجع 
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ات 
وجع ثواتج الضمر بين وتقسوه على اربعة ومنه يوْخْذ التوسط للههد نين 
باعتبار الوزن الحكمى فى تسبة ثلائه: لواحد وحيث على راى الوق 
يحكون وزن الصاع او القدمين هو يدن رء لير لانجم القدح 
كا ستذكره هى 70؟1ر؟ ليت وعلى رائ السبكى وزن الصاع او القدحين 
الاسبع قدح هو 514 14 ر؟ ليت فاذا م سبنا الرقم الاول فى ثلائهة 
والثانى فى واحد #تمصل معنا ٠١‏ كلار؟١ا‏ و8514 14 ر" جموع ذلك 
"هو 1338434 وبقمعة هذا المجموع على اربعه" يكون ارج القسين- 
ري ليت الذى هو الوزن المتوسط الصاع على حسب قول الثءول 
والسئق الذين اوزاما هى العمول بها فى نسبة ثل79ه* لواحد فىهذهالماذة 
وحيث ان المد هو ربع الصاخ فيكون وزن المد اوبجمه هو ٠4974‏ راليتر 
ووزن قاء هذا الهم هو 4لار؟ ٠١4‏ جرام ولتسعته على "2٠0818‏ جرام 
الذى هو وزن الدرهم يمحصل معنا 4 ر/090 درهم وهو قريب من اللد 
الذى ذكره ان الرفعه لا بفرق عنه الا اربعه” اعشار وبناء على ذلك يرى 
ان الدرهم والقدح لم حصل بهما تغيير منذ القرن الخامس من الفجره 
الى وقتنا هذا 
يبان ان الذراع البلدى هواساس للمكابيل و الاونان 

قد علناما سبق ان وزن الدرهم هو ١+6‏ عياغر و؟جرام وان لخم 
الذى يسع الاردب هو ذراع مكعب او لالا/ا مله و40 لير وان وزن 
هذا الكعب يلما الصافى هو 150/4 جرام فاذا صار قسعه" هذا 
الوزن بوزن الدرهم #مصبل معنا ان وزن الذراع الكعب من الما هو 
درهم وان فضلا عن ذلك حم مكعب الما "الذى ضلعه هو ربع 
الذراع البلدى او54510ارءم هو" ( 11076 رء ) اوخحكم١09درء‏ 
مت مكعب فاذن يكون وزن ماء هذا المكعب بالجرام + ر "١084‏ او١١١1‏ 
درهم وإنه بناء على ذلك يكون الدرهم الذى هو اساس الوزن مربوطا 
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3500 
بالذراع البلدى وبالاردنٍ الذى هو اس الكاييل * 

ومن ثم بعل ان الذراع البلدى هواساس الاقيسه” الستملة ,ديار الصعر ب 
وانه هو احاد الطول وتربيعه احماد التسطج وبحم تكعية عيار الاردبووزن 
هذا المكعب من الما الصانى هو 14٠٠0‏ درهم ووزن مكمب ربعه الفه 
درهم:كا ان المز الذى مكعبه مليون جرام مكعب عشمرة الافى جرام 
وهاك جدول ببانالاوزان المصربهوالمقادير لتاب لهابالجرام والكيلوجرا م 


اسها الاوزان قادير بالجرام | مقادير بالكيلو جرام 


درشم 05006٠٠١‏ ل اهن قل ره 
وقيه اثنا عشس درهم ا ر/؟ المفح ةن 
رطل اثنا عشس وقيداو | ؟ا"ار44؛ | ؟4114919ر* 


١45‏ درم 


رالأقه 20 4درهم | ؟و ره»؟|ا | ؟وه9كر1ا 
١‏ القئطار ماثرطل كار"4444 41ر44 


الجرام الواحد يساوى 1140 *؟* رء درهم 

الكيلوجرام الواحد يساوى 54600 ر؟؟* درهم 

فتونولاتى العرى الذى هو كناية عن الف حكيلو جرام د 
هه ووخ*؟* درهماوي؟ 0 ولالأرطلا و ههرلالا درهما 


بن كليل 


با ان الأحاد التى ل وهو جزه من ستة 

وقسعين جررا من الاردب بكبية القح لا بكميذ ابحم يسان تكرار علوة 97 مرة 

فن اللبوب يكون هو الاردب بالتكرير وكلا المكيال الذى اساعه مكعب 

الذراع التلدى الذى هو 0262 ر ١‏ م ' وتتقسم المكايل المستع يله" بمصس 
الى 
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"19 
الى مكابيل متضاعفة مه الى اعلى ومكابيل متناقصة منه الى ادق 
فالمكابيل المتضاعفة هى اولا الملوه وهى قدحان ثانبا اربع وهو ملوئان 
او اربعة اقداح ثالثا الكيله: وهئ ربعان او اربع ملاوى اومّاتية اقداح 
رابعا الوبة وهى كيلان او اربعة ارباع اومان ملاوى اوستة عشس 
قدا والآآن الوببة لست مستعل: خامسا الاردب وهو سست ويبات 
اوائثنا عشسة كيلة اواربعة.وعشرون ربعا اومان وار بعون ملوة اوستة 
وتسعون قد.ما واما المكابيل المتناقصة من نحت القدح فهى اولا نصف 
القدح ثانيا اربعه وهى نصف نصفه او ربعه ثالشا النه وهى نصف 
اربع اوربع نصف الفدح اومن القدح رابعا الخرو به وهى جزء منسئة 
عشر جزا من القدح خامسا القيراط وهو جزء من اثنين وثلاثين جزا 
من القدح وبماء على ذلك يكون الاردب حتوى عسلى 17 مرة ؟" 
او ؟لاء” قيراطا ١‏ 
ولاست هذه المكابيل متضاعفه او متناقصة عن بغضها فى الحجم فى حد 
ذاتها بل كيات المبوب الى ملاها هى التى تتضاعف اوتنتاقص بالصحرير 
وقد قلناان المصريين فى عل مكابيلهم حسبون حساب تضاغط 
الحبوب بوضعها فى المكيال وان هذا الضغط يكون بالنسبة لكبية البوب 
انحتوى علرها المكيال وانه يكون اقوى فى المكاييل الكيرة منهفى الصغبرة 
ؤلذا كان المكيال الجوز يسع غلة أكثر من مكيالين قدر نصفه مفردين 
ثم ان المكابيل المصرية هى على شكل تخروط ناقص ويوضع فبها 
المب بلطف بدون دك ولا تحريك للمكيسال ولا بكتنى جلء جم فراغه 
بل يازم وضع المبوب عبلى بعضها فوقه حت انها بتضاغطها وتماسكها 
الطبيى #كون مخروطا ارتفاعه اية امكان وقوق المب ياعلاء 
اعنى يكون ارتفاغه قدر سبع شماع واعدته ما عينت ذلك بالجر بة فاذن 
سعة كل مكيال تكون مركبة من جرئين احدهماحجم فراغه المعلوم 
وال خرجم المخروط الذى فوقه المسئد بثقله الطبيعى على آله الكبل 
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عت اه 
ذاذا رميزنا تحرف ر لشعساع القاعدة العلا لاى كيال فحجم الطرطورة 
المخروطية المقابلة له تصيرهساويه” الى سر « ررلاو. اوفقط 


الى رار ٠‏ واها المرء الاول من المكيال خاب جمه يكون بواسطة 
القوانين المعلومة لساب اتساع المخروطات الناقصة وقد قسْت ايعاد 
جيع المكابيل المصريه: الجارى بها العمل بالاسواق وعد الءطبارين 
المدموغة بدمغة الحكومة واجريت ريه" ججلة م نكل صئف منها. وعيات 
متوسط كل بعد من العادها وعلت <ساب اتساع اجرامها بناء على هذه 
الابعاد المتوسطة وان ذلك فى الجدول الآلى مع بيان اجرام المكايل 
النظر به والفرق بها وبين العمليه 


جدول 
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| لمكن | كات 6 3 5 2 . 2 
00 | ا ا كلقة 3 5 5 37 ٠‏ 2 
كلو | كذمده | كلدهط | “للم [ تكد | بريكميه | مدعرد | تكهت- أره ززة 
عترم | قله | 6هتذا | «خدمه | فلسلا | ر..عس | للاعد | 16 6تله | دكماد 
نونس | 6علذطط إكحوءه |[ عكندمه | كحمود | رركرين | انكمم | 0ك راد | ملعمدا 
١‏ حتحيد | كام | كححية | كته | كب | روكة. | لجكدى | مد | موعبو 
عبن | 66ااطى| 6ذدلام | كدداد | 5ط | ينيعد | لمج 3.: ألدر6 1 أ لكك 
عنوره | لاكذهره | لاكتاذدء | دمالا | كللاممد |[ حره.. [ألاك كد ألتعهء | طلعد 
+6دمدد |[ ١‏ كتوم . | لتكحااة | كذهزة | 66١‏ ذءطه | ررم عم | دنمكرد أ كدت زد | أدمكم 
ل و« مكدمم . 6.6 .606 4 37 37 ٠.‏ 
0 سم سس #لكحدع | متتس الاسم يسوم | سيل ك4 قم | سه ا 
ادا 0 9 لوو | دا اللا الا 
ْ كد | كوكص | متووات | كمسر | جعسين | بعصي | مدير 
كوم | من اكب لج | سين | وص | سمي 
وى | متتو د تلص خم وركت | نكل اكاكس اس 


ا 20 


5-7 )| بلس 
سد |2 ييا 
لك سن 
3 د 
كا أشعس حير 
31 م 
327 قرول 
اد م 
0 لاحل 
- ك0 
دحب حدم 
قرت لزوامان 
الأسا اه 


(كت حلم ؟ لتحم عمط ترفك خسى كم فشكي لس كم 2 كين ع ا حل ا م )0 


دكات 

قالارقام التى بالعمود الراثى الشانى هن جهة الْهِين هى اعداد المكايل 
التى صار عيارها من كل جنس وقد صار وضع ابعادها المتوسطة قبالها 
فى الاعدة الت بعدها والاجرام العيلية الت نضحت عنها واما اعداد عود 
اجرام المكابيل النظر يه فهى ند قسعمدجم الاردب او الذراع البلدى 
المكعب يعنى لالالا ر/191 ليتر على 7 و؟1 و4؟ و48 وهل جرا 

اما الوببة ذان استعبالها ير جار الأن ولم ببق منها الا اسعها فقط 
وهى جزء من مّة اجزاء من الاردب وقد تعسر على الآن اخذ ابعاد 
الحروبه والقبراط لانه يازم لذلك زياد: اهام وسو اذكر ذلك فى طبعة 
نايد لهذا الختصر لاتى ساقيس جلة من كل المكابيل الاخر التىلاحصل 
ابمادها امتوسطة الا بالضبط الشافى وقد ذكرت اأساع ارو يه" والقبراط 


العملى بوجه التقريب فى آخر الجدول 
مقاييس الاراضى الذراعية 
القصيه”" 


قد كانت فى كل زمن ول تزل الى الآن القصسبة المعتبرة آحادا لقياس 
اطوال الاراضى الزراعيه” بمصس وهى اقدم من الذراع البلدى وتوجد 
من زمن الفراعته" وقد حصل بها تغييرات جسوة اذ يظهرلنا الها كانت 
فى ذعن الرومائيين نكو 44 ر" متروكانت القصبة الماكيه” سته" اذرع 
وثلكث ذراع يعن طولها 484 و؟ متروامًا حصلت فيها التغيرات الأسية 
فى زمن الهاليك وفى مبدا حكم جنمكان ممد على باشا كان طولها تخدلف 
بحسب الاقاليم فى يعض الاقاليم كان طولها ثلثة امتار وكسور وفى البعض 
الاخر اربعه" امتار فلذا عل لها حد وسط وتعين طولها 6ه ر" متر وهى 
باق الى الآان بقطع النظر عن اصل كيفيه” المساحه” الذى لم بعل ويناء 
على ذلك تقر ان طول الفصبه" الجارى بها التمل الآن هو 00 ر؟ مث 
اوبالذراع البلدى 1٠ر6‏ ذياع 
الفدان 
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2 جالا! د 
الفدان 
لفدان مسطم ذراى وقد حصل فيه يا حصل فى القُصبه” بعض تغييرات 
اذكان تكون من اربعبائه” قصبه؟ مسطعه” سأكيه" ولم يكن الآن سوى 
ُلعاثه- وثنثه" وثلائين قصبه" ودلث قصبه” بالقصبه* التى آلت فى الطول 
إلى هه رم مستر بحيث ان الف قص.ه- مسطعه" الآن يتكون منها 
له" اقدنه 
ولو صار ويل القصبه" الى سته” اذرع بلدى بدُون كسوز واعتبر سطع 
الفدان تلان واربعه” وار بعسين لكان اولى وتنظم الممساحه” بدنون 
حصول تغييرفى مقدار مسطع الفدان الا ن ١‏ 
مقياس النيل بحز برة الروضة والذراع المعتبر فيه 
ذراع اليل يا هوحرسوم على المقياس الويجود يجزيرة الروضه” قبال 
مص العتيقه" هو 04٠‏ ر ٠‏ متروهذا المقياس ممول به فى القرن الاول 
من التاريعخ الهجرى وهو كنابه: عن عود معن منالبنا وفى زمن نحريق 
النيل يغطى الماء من هذا العمود سبعه” اذرع او لله امار ونصف 
تقر ببا وفى زمن الغزوة الفرنساويه” صارئزح المياء من بثُرالمقياس جعرفه” 
ججعيه” فرنساو به" وتقرر ان التمود المذكور يحتوى على سند" عش ذراعا 
هر سومد” على طوله غير ان مارسيل العام المشهور الذى كان من معن 
رجال تلك الغزوة ذكر فى حك ابه المع تخطيط مصس مدة الغزوة 
الفرنساويه" انه راى وقرأ مكتويا فوق آخر ذراع من اعسلاه بالعربى 
سبع عشرة ذراعا وراى وقرأ ابضا فوق الذراعين اللذين يلياه الى حت 
ست عشيرة ذراما وس عقشيرة ذراما وحيث ان تلك ابلتعيه “لم تقرر 
سوى سته" عئس ذراعا عرسومه" على طاول العبود فيستتيم من ذلك 
ان الذراع الاول ما كان عليه اشارة وانه كا نكخايه" عن واعدة امود 
بحيث انصفر امقباس يازم انيكون على قاع البيرٌ الموضوع عليه ال#مود 
22 
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ساء اانه 
والاذرع موشرة بالتوالى على سمة العمودٌ والعشسرة العليا مقسم كل 
واحد مها ستة اجزاء متساوية وهذه اللكة اجاء كل جره مها مقسم 
الى اربعة اجزاء سعمى قيراطا فاذن يكون الذراع اربعة وعشرين 
قيراطا وحيث ان طول الذرع هو 04-4رءمتر فيكون طول السيعة 
عدس ذراعا التى هى كتاية ه عن طول ججيع المقياس ره هتر + 
/ا١‏ يعنى /ل1 رةمتر وبما ان ضلع الطرى الاعلى من الذراع السابع عشس 
هو اعلى من السطع المتوسط عن هيا الخير الابيض #نصمو “ار لاعت 
فيكون ضلع صفر مقياس الثيل الذى بلروضه” اعلى من السطم المتوسط 
لياه الجر الابيض بحو 26 رلاا متر لامارة يعنى 141 رومت ولا 
يعلو ارتفاع النيل فى زمن فوضانه على المقياس الذى باروضة الى لجسة 
عثس ذراما وسته عشس قراطا المقابل ضلع 1 رلا مسر بنادون 
يالوفا يعينى حصول زيادة الثيل اللازمة زى جع اراضى مصر و يشهرون 
لذلك عيد الثيل بجير الج ليرول المياه فى الج المار بالحروسة وعند 
ذلك تصير المناداة من طرف رئيس المعياس بان الثيل وصل الى ستة 
عش ذراما وهذا الرئس المكلف بان بخير يوميا بزنادة اليل لم يج 
قياسه حسب المّياس المرسوم على العامود بل خطى ويضل يذلك العامة 
والمكومة لانه مع علامات عل حائط البر لم يكن معلومة الاله ولذلك 
مخير بان ارتفاع النيل بلغ ستة عشس ذراعا مع انه لم يكن بلغ الا خمسة 
عشر ذراءا وستة عش قيراطا على هقياس النيل ويد من ججلة نحقرقات 
علتها ان صفر راس المقياس هو على كائية قراريط او18 ر١٠مترنحت‏ 
صفر المقياس المرسوم فوق العامود وهو بابل سطع واع اليير المبنى 
و بابخجله: فان خطا رئيس المقياس لم احصر فى ما ذكر فقط بل بوجد 
له خطا آخر اجسم منه جاريه التمل من الاب للابن من المرن. التاسع 
من الجيرة وصار مستعهلا عندهم بكل احترام وهو الهم بمتبرون طول 
الذراع 55١‏ ر١٠‏ متر من الصفر الى حد الوفا وهو السلتة عر 
ذداعا 
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ذراما حسسب طريقة قياسهم ويحولون الذراع الى النصف بعق 
بم رء. مير لد 6؟ ذراما ومن اتداء؟؟ ذراما لغاية اعلى ارتفاع 
فيضان الثيل يعتيرون ثانيا الذراع ١‏ 1هر* «مير كا هو مرسوم على العامود 
فيقتضى ان حكومتنا العادلة نضع حدا لهذه الخالفات فى قياس النيل 
لمصلمة العامة 

و<يث ان هياه تحاريق الثيل تكون على سبعة ة اذرع تقر نبا وغاية فيضانه 
عادة تكون على اربءة وعشسين ذراما باذرع ومس المقياس الختله" 
الى : تؤل فى المقيعة الى احد وعشس ين ذرام) حقيقة فينج من ذلك ان 
فيضان التيل المعتير هى اريعة عش ذراعا يعنى تقريما رلامتر قيال 
المحروسه” وحيث ان ضلع ميا ئية تسوية اراضى الزراعة يجزيرة الروضة 
هوتتر با مرا يع نسعة عثر ذراما ونصف على ماس النيل 
الذى جار تطويله الى #شة وعشرنن ذراءا تقرببا حسب قياس 
ران المقياس التل فاذا يلزم ان ارتفاع المباه .يزيد عن فسعة عشس 
ذراما ونصف على مثياس الثيل الحقيق اوثلاة وعش بن ذراعا متلا 
لاجل ان يروى ارض جزيرة الروضة وجيع ارض مصر بدون احتياج 
الى التوع مع ان الترع التى علها ولى النتم الخديو فى الوجه القبلى والوجه 
العرى عم يكن رى ججيع ارض مصر الآآن عند ما تبلغ زيادة التيل الى 
تجسة عش ذراا على المقياس اومائية اذرع زادة حقيقية 3 

مقياس النيل بجهة اصوان 

هذا القياس لم بستكشف الافى .لم1 مسصية وهو من ضمن الاعال 
المستهحسنة التى علت فى عهد عن برا الخدبو وهو قبال اصوان على النل 
فى الطرف انو بى الشسرق فى جر ير اليفانتين المشهورة بانس الوجود 
فى زاوية اثار اليكل .والبير الموضوع فيها هى ببرقياس الثيل التى علها 
سين ينل البها باح مستقيم بائثين وخمسين درجة يتصل منها الى 
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كت 
بستطة ثم دول من تلك البسطة ينا ويل ايضا بائنى عشر دوجة 
حي توصل الى دياه ااثيل الجارية وخارجة من باب النيل ويدخل المام 
هذه البثْ من هذا الباب ومن فيحات اخرى مغمولة لذلك فى المائط 
على جل ارتفامات 
ولا نزحفا الطين كليا من هذه البث<ةمنا على سائضها من جهة اليسار 
عنسدالزول وجهة الامام وق البسطة المفياس القديم ا مرسوم برسم 
خشن ومقسم الى سبعة اقسام مذرعه منها قسم يحتوى ؟1؛ فعا 
صغيرا يتكون منها ثلاثة اذرع ومنها ار بعة اقسام فى كل قسم ائية , 
وعشرون قسما صغيرا بتكون منها ذراءان ومنها قسعان مقسمان اقساما 
صغيرة حكل واحد منما اربعة عر قسما بتكون منها ذراع واحد 
فاليهمو ع بحتوى على ثلثة عئس ذراعا وهو القياس القديم 
وستكم عليه 
فصار ابقاء هذه التقاسم القدة على ما هى عليه وجرى رسم المقياس 
الديد على سطم ائط الببز بصورة سع يجانب التقاسيم القدعة 
واعتبرنا الذراع فيه 5ه ر١ ٠‏ متركا هو متعتبرفى مقياس الروضة وجعلنا 
الصفر على ار بعة اذرع او 15 ر؟ مترتحت البسطه الموجودة فى آخر 
الالنين ونجسين درجد* بحيث انه عند ما بقل الماء الى سطع هذه البسطه” 
يكون ارتفاع المياه تحسو باار بعه" اذرع حفيقيه” ومن بعد البسطه* الى 
فوق وضعنا على حائط الب ه و ولا وه لغايه" ١7‏ ذراعا ومن ذلك 
3 ان فوق السطه" ثنئه* عشسر ذراما و#تها اربعه" اذرع ووضعئا 
فوق عدد ٠١‏ عشيرة بالمروقى فقط وصار تقسيم عرض كل ذراع 
فط راسى الى قسعين وضءت علا تقاسم الذراع الصغيرة الى سته" اجزا 
كل جزء منها يحتوى على ار بعد" اجراء التى هى القبراط أوجرء من ار بعهة 
وعث سين جا من الذراع ثم صار وضع انين احدهمسا نظم بالعربى 
والاآخر بالفرنساوى من فوق الذراع التاسع والعاشر الى ارتفساع 

الرابع 
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الرابغ عشر بهذه الصورة 
معن الفرنساوى #6 +9 الببان المنظوم بالعربى © 

بعد ان تكث هسذا | حق على اسوان تبدى تكرها 

المقياس متروكا فى حير لمليك مصس الداورى انسمل 
النسيان اكثرمن ال | احيا بها القياس بعد ذهابه 

د ار رع ل بجدد التقسيم والتفصيل 
وابفيت التقاسيمم اك 8 8 

القدعه" على اصلها عن بعد وهو فى تحب الثزى 1 

. ابدى معااه خردليدل 

وغل مقيناس جديد 1 9 50 
5 لاستغيان ريه أ الماهر الفلكى مود الذى 


: قدا ع اله 
سه “لا مسيهيه جلت معارفه عن العثيل 


قى عهد يد الاتثار | أبق التفاسيم التى وجدت به 

الصمريه الديو وبغييها حلاه للتعديل 
اسععيل وذلك معرفه” | قالت له اسوان فى ثار ها 
احدخدماثهالصادقين ارقيت بالقياس بحر النيل 
مود بكالفلكق 0 


وحيث. ان ريق الثيل بهذا القباس هو على ذراع واحد وناية 
ارتفاعه من الفيضان الشديد سبعة عشمر ذراما تقريبا صسارت الزْبادة 
المقيقية ستة دشر ذراما مع انها يمقياس المحروسه لم تكن سوى 
اربعة عش ذراءا 
طول الذراع القدم الذىكان معتيرافى مقياس النيل 

قد قمعت السبعة اقسام المتكون عنها الاذرع القدئة الى استكدنتها 
عبى حائط بس مقياس جزيرة ايليفنتين فزجدت طول مجوعها 40هرامر 
وحيث ان هذا الجموع هو ثلثة عثمر ذراءا كا قررناه تمحصل أنا إقسمة 
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كه ؟؟آت- 
5مره مير على ثنشة عثس ان طول الذراع الذى كان معتير القياس 
انيل هو ٠؟هر:‏ مير 
مقياس النيل القدم بجهة ادفو وطول ذراعه 

ليع انه يوجد فى الدهلير الثشرق من هيكل ادفو سم مدخله من حت 
الميطه الكيرة الشمرقية وباليزول به بدخل الى دهليز ضبق نحت الارض 
لتهى إلى ياب صغير بتوصل منه الى سل حلزوتى دار شعالا للرزول وهنا 
للصعود حول جانب اسطواق خاربى لبيرداخلها مكشوفا سماونا خارج 
الهيكل والقبوء الغطية لهذا الس الذى نحت الارض هى لان مواز 
لدر جه وهذا الم فى غاية من الظله اذ لابدخل فيه التورالاً من داخل 
البرٌ المكشوى سماونا ل بعض فدات ممولة فى حائط الب 
الاسطواتى .توصل منه الى داخل البثّغير ان هذا البا ب هو دائما نحت 
الماء وبواسطته. هو والقهحات الصغيره بدخل الماء من الداخل فى دار 
الب ا اذكور 

ولسا كنت اتفريجح على الهيكل المذكور فى سنه 181/٠‏ استكشفت ذراما 
مرسوما على جانب البيرّالاسطوانى من نحت الطاقة الصغيرة الت ترى 
فيه قبال الانسان اذا كان واقفا بالباب الصغير السذلى للدهلير و بقياسه 
وجدت ان ظوله ؟هرء متروع_ضه 8ءرء مر ومضاق اليه فى الطرقف 
الاسفل مستطيل صغير ارتفاعه 121 ر١متر‏ وعرضه ٠١‏ ره مرّعلى شكل 
قاعد: عود وبكون منه مع الذراع الاصلى ظول كلى بحو 101 رمت 
وان الذراع الاصلى مقسم كذراع مقياس جزيرة ايليفئتين الى 15 جرا 
متساوية وان المستطيل مقسم الى اريعة اجا وكل هذه التعاسم 
مطوط اذقي ثم ان هذا الاستكشاق الاولى -جلنى على ان امعن النظر 
فى جوع جوانب البثْ وفى الس الذى معظهم مخملى باناء ولو انما كنا قريبا 
من زمن حرق النبل 

فاجر يت اليزح فى الماء ولو انى ما وصلث ليرّ<ه كله الا اتى حصلت 

يما 
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د 
بما صار نزحة على استكشاى سبعة اذرع اخرى على ذات الجانب 
اك الخاريج للبير طول كل واحد منها 09 رءمتر وتحته مستطيل 
سةطيل السايق ذكره ومقدم الى اريعة عش جزا و باعال بعض 
00 تقر رلى ان الطرف السذلى لكل ذراع متصل خط افق بالطرق 
الاعلى من الذراع الذى يليه من اسفل بقطع النظر عبن ااستطيل 
الصغير لضاف ع حل ذراع و<يث ان الذراع الاول هو فوق 
الدرجة الاولى من الس فالذراع الثامن بالءزول من فوق الى اسفل يكون 
فوق الدرجة الثالثة والعشسر بن وبعيدا عن الباب السفلى الذي يدخل 
منه الى داخل البثر اذا نزح ماؤها بو +٠‏ ر١٠‏ مترويرئ الانسان 
قبال الذراع الثامن على المسائط الاخرى من الس وعل ذات الاستواء 
ذراعا مشابها للآاخر بالكلية ويرى مثل ذلك ايضا يجانب الباب الصغير 
الدخلى قبال الذراع الاول حيث اله بوجد بالكل عشرة اذرع 
عرسومة عل حائطى السم مع انه لاايوجد فى الحقيقه” اذا صار العدد الا 
عائية واما الا ثنان الآكدران فهها فى محلين بالاستو! الذى به الذراعان 
اللذان بااطرفْين 
قد ذكرنا ان طول كل من هذه الاذزع هو؟هره هيا غيرانا م نقتصر 
عل روية هذه الاقيسة مغردنا بل بالاستعانة ببعض هن المهندسين الذين 
كانوا معنا <ررنا الارتفاع الكلى لمان اذرع المذكورة يعنى فرق 
التو ية بين الطرى الاعل لاول ذراع والطرف الاسذل من الذراع 
الثامن وتحصل معنا ان هذا الارتفاع هو 4؟ ركهترا وبقسمة 4؟ رء مرا 
عل + #حصل الطول الحقيق للذراع وهو 5٠‏ رء ميا الذى هوطول 
ذراع مقياس ادذو ويث ان هذه انيع مطابقة م وجدثاها 
باللقياس القديم الذى يجزيرة ايليفنتين فلا يكن حصول ادتى شك فى 
صدتها ولو 3 الراى العموى المقبول الى الاآن ان ذراع المقياس هو 
ه؟ه رء مرا وما كان هذا الذراع القدم اسن الاستعمال فى مقياس 
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خب ات 

لتيل فْعَط بل كان مستعهلا كذلك فى فياسات عارات الهباكل فان 
جناب الب الحم موسيو يروجش لمااعطانتى ترججة القفايس 
والاذرع التى علها بجيع اود واجزاء هيكل ادفى قست جيع هذه الحال 
بالتزبغاية الدقة وبااتناسي استلحت ان طول الذراع التوسط 
هو .مه رء متا وهو مطايق لما م متى لمياسى سسبين وادفو 
القَدعِين 

اصل ذباع مقياس النيل ببجزيرة الروضة 
قد عمل مجلس فى زمن الغزوة الف رساو ية لمصمر لاجل الصحث والخمرى 
عن كيفية مقياس النيل هن بعد نزح بير المقياس الذى بلروضة ومقياس 
ججيع الاذرع التى وجدت مرسومة عل العامود الذى به باتفصيل كانت 
النتجة هكذا 
هر طول الت 


3 من ابقداء الصفر الذى لم يوجد مرسوما عل العامود 
؟ اعلقرءء 

م اكؤهرءة 

3 قلات 

6 ا همسور.. 

ل 

٠٠رمال‎ 0 

1 مورت ذراع مقسم الى اربعة افتاركل فترستة اصابع 
الكهر.. شرحه 

٠‏ 1وهرء. ا شسحه 

1 #ورء.. شرحه 

؟1 8ومرء.. شرحه 

18# 0١ممر..‏ شرحه 


أيه 


00091 


50د 
عر طولبالتر ذراع مقسم الى اربعة افتاركل فترست اصابع 
60014كمر.5. شرحه 


16 #"«مر.. شرحة 


كن قن الذراع المتوشط 
فبالتامل فى هذا الجدول يرى جليا ان التمساراوالمهندس العربى الذى 
اش تاشيرا خشينا بوذه التتقاسيم عل العامود ما كان يرى انه اخطلٍ 
اوغاط ,اك من سر واحد فى الذراع الذى استعيإه فيه وان هذا 
الذراع كان طوله 0ه رء ٠‏ مرا غير ان العادة اوالجهل -جل المتمار عل 
ان بجعله 6ه ر ٠٠‏ مترا ولم باخذه ريب فى ذلك 

يان جلة اذدع قديمة جار استعمالها الى الآنْ فى مصر 

وما الهنداسه 


م وخذ من الملاحظات الى صار اجراؤٌها خصوص مقياس الثيل بادفو 
طول الذراع الفرعوتى فقط الذى هو "درء ٠‏ ميا بل بوخذ منه ذراع 
آخر اطول مما ذكر لان المستطيل الصغير الذى ارتضاعه 6؟1 ر٠٠‏ مت 
الذى برى مضافا بحت ججيع اذرع مقياس ادفو لابد وان يكون كناية 
عن زبادة مقصودة مضافة من قبل للذراع المقياسى طايق مقياسا 
آخر كان مستعملا <يكذ بمصمر فالذرا اع الكاءل يعن بالزنادة المرسومة 
كا وجسدت عل جانب اليبرطوله 501 ر ٠٠‏ مت ويما انه موجود للآن 
بالخروسه” وقى ججيسع مدن مدمر ذراع مستعيل يسعى الهتداسه طوله 
لك 
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5 
1ر١ ٠‏ مرا وهو مطابق لهذا الذراع الكبير الذى وَجَدٌ عل ان 
ببرمةياس ادفو فاذن الهنداسة ذراع قديم بمصس وهو بلا شك الذراع 
الذى طوله ؟ اصبءعا الذى ذحكره هيرون الاسكندراق وبعض 
مؤلفين آخرين من القدماء وهو الذراع الذى اليل الرومانى قدربه 
الي ومائتين ونين وبابلة فةديوجد كثيرمن الوقائع يلت ذلك ولولم 
يعطه الجدول السابق الذكر وه ذا الذراع مسعى بجملة اسعماء ممختلقة 
فى نا ليف العرب فبعضهم كان لسعيه ذراع 17 والعضهم لمعيه 
ذراع الصجمار وكثير منهم سمونه الذراع الهائعى وهم جرا والأن 
يسعمى بالمتداسة 
وقد اضطرب المؤْلفون المتاخرون فى الاذرع وذكروا بعضها محل بعض 
فلا يركن الى ها ذ كروه ولا !عمد عليه 
ومنها 
الذراع الشرعى 
هذا الذراع مستعيل فى المواد الشمرعيه عند قضاة السلين ياسم الذراع 
الشرىى ويستمل كذلك فى الاماليم عند الفلاحين وسمونه ذراع 
الغول ويعبرعنه كافة الؤْرخين طول عظم الذراع الانساتى من 
بين مفسل الحكوع الى طرف الاصبع الوسطى اوطول اربع اصابع 
اليد مكررا ست هرات او طول ١44‏ حبة شعير توضع مسطوحة بالعرض 
يجوار بعضها و يعضمم قدرمعك الطبة الشعير تقدر معك ست شعرات 
من شعر ذيل البغله" وبشاء عل ذلك يكون الذراع تمائءائة واريعه” 
وستين شعرة الاان ذلك خطا ولا يطابق التقديرات الآخر كما 
جر بت ذلك 1 
فاذن يازمالابتدا هذه التقديرات الحشينه نوما للوصول الى معرقه” الطول 
الى للذراع الذى نكن إصدده اذ اتى بعد ما جربت الثلاث تقديرات 
المتقدمة 
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التقدمه* استتمحت اولا ان طول الذراع الانسانى بعد قياس عظعد" 
اذرع ثلاثين رجلا متوسطى القامه” وفوق التوسط بقليل هو 
8؛ رء١ ٠‏ مرا ثثانيا ا نالطول الماوسط لاربع اصابع اليد لهولاء الثلثين رجلا 
وجد صو ٠.55»‏ ر١.‏ فاذا ضر با هذا العدد فى + ##صل ان الطول 
المتوسط لاذراع هو عل حسب الاصابع 1114 رء٠‏ مترثانثا اذا صار وضع 
الماله واربع واربعين حبه” شعير عل عرضها نجانب بعضها تعطى كا 
صار اجراؤه فى اربع تجساريب عانها عل حب ملآن جرم «توشط 
6 «متروا ٠ر٠‏ مت وههم؛ ر ١‏ ٠متر‏ وههؤرء ٠‏ مت فالحد المتوسط 
هو 14 ر .مت فاذا اخذنا اللد المتوسط التموبى بين 46ر١٠‏ مر 
و4ة4رء.٠مترو؟15ر0.‏ ميتم لنا ححية ر ١‏ مترالذى هوطول 
الذراع عل موجب هذه الثلثة تقديرات وهذا الطول الذى قدره 
7 رء0 هتريوجد مطاأبمًا لطول ذراع ممعمول به فى امَالينا وهو 
ذراع الغزل الذى حل عليه فلاحوناغز لهسم من الكان او الصوف 
الذى يغزلونه بمغازل لاجل جعله قطعا محتوية عر عدد ما وجد من الغزل 
بطول هنذا الذراع وسعونه للقزازين فى اسواق الاوالم وهل هذا 
الذراع هو الشرى اولااستوضحم ذلك يما اخسذناه من الاصول 
الشرعيه" فنقول من المعلوم انه برص للسافر الذى يسافر سفرا 
لمصلة نافعة ان تمّصر الصلوة مدة السفر اذا كانت مسافته و 
اربعة برد اوستة عشر فردضا اوتمائية واربعين ميلا لان البريد هو 
كتاية عن اريعة فرامحم والقرمحم ثُلثة امال وكل ميل ار بعة آلاف 
ذراع شرح حسها تقرر معرفة ماهيرعداء الاسلام فيام حيئذ 
ان نححث عن بعض مسافات قصر معلوم عند العلاء ونقينها 
بالقياسات الى ذكرناها ونستته منها طول الذراع الشرعى وقد 

اجريت ذلك و بباته 
اولا ان العم الشسيراماءبى حدد مسافة القصر بين الحروسه” ول 
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عرحوم وهذه المسافة على موجب الطريق المعناد وعلى ماهو 
هبين فى خر يطتنا هو نجوه" .1 2 وقال الشم بوسف الفى 
إن هذه المسافة قصيرة وانه يلزم أن م تكون عسيناقة الهم كالسافة 
التى بين تحلة روح واروسه وهذه اأسافة مقدرة أو ه1472 مر 
فيلزم ان ناخذ المتوسط بين هذبن المدين #تجمل لنا ه400 م الذى 
هو السافة التى يعتبرفيها قصر الصلاة وهذه المسافة هى ثائية 
وار بعون ميلا والميل افك اولارة/197متر ومن ذلك يكون طول 


الذراع 0 ره0؟ ١‏ او43ة؛ رء٠‏ مترثائيا قدعين ابن عباس ع الى 


صلى الله عليه وس مسافه القصر بين مكة وجده وبين مكة والطائف 
كا نقله الامام الشافتى و<يث ان المسافة بين مكة وكل من 00 
المدنين هى حسب الأرطات الضبوطة 41٠٠١‏ متريستزل من ذا 

امداد للكفور الجاورة التى تسب عتسد العرب زا من المدن ك1 7 
فى ياب قصر الصلاة فاذا قدرنا هذا الانساع /٠١‏ ميرا حول كل هن 
هاتين المدشين فعند ذلك يمحصل معنا 16٠١‏ مت اللازم تيز يله من 
همير فيكون الباق عت الت هى المسافة بين مك وكل 
من هاتين المدشين م ذكره العلاء فاذا قسعنا 146.٠‏ مترعلى 8ه 
تسد ان طول اليل يساوى سيك اوهلا ر 1418 مت ولقمعيه 
5ر153 مترعلى 1٠٠١‏ يكون نار القسعة 4422 ر ٠١‏ متر الذى 
هو اول الذراع ثالاسا ذكر الثم الطهطاوى فى ثوارحه ان الميضة 
الت بالمدرسة التبريزيه” بالجسامع الازهر على يسار الداخل من باب المزينين 
انشدت بحيث يكون سطسها توى على مائه* ذراع مسطعه” ى تجوز 
للاحنافى الوضوء منها ولوان الميضه” المذكورة حصل فبها بعض 
تغييرالا انهالم تزل نحت_وى على الجراتين الصغيرتين الماصلتين بها من 
يت اللمسال والغرب وعلى البسطتين المتصلتين بها شرقا وجنويا 

وشامبا 
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وباياسها ينضم ان طولها كان 15 را عر وعزضها 16 ر" مر 
و بضرب هذين الضلعين فى بءضهما يكون حاصل الضرب "92٠‏ ر4؟ 
مير محكهب الذى هو مسطع الميضه" بالمترالمرتيع وما ان هذا المسطم 
على ما وله الطهطاوى مائه" ذراع عى بع فاذن يكون طول الذراع 
٠‏ رء م مكعب فاذا اخذنا جذر تربع هذا العدد يتحصل معنا 
440 رء مترالذى هوطول الذراع را بعما قد صار قياس جل إجزاء 
من ارم المكى بالذراع الششرعى معرفه” كثير من العلساء الافاضل مشل 
التواوى والسى وغيرثما واخيرا معرفه” اخينا عبد القادر يك غيرانه 
لم يكن عندى الآآن كاغه المقياسات بل الموجود منها اثنان فقط 
أحدهها يعي ان المسافه" الى بين الركن الهاتى والركن الغربى من 
الحرم هى 86 ر1؟ ذراما حدا متوسطا حسب اعتبار جلها من العلاء 
بما فيه شمزوان المرم وبقياس هذه المسافه” يعينها معرفه” حضرة 
عبد القادر يك وجد انها #٠‏ ر 1 متر خفن ذلك يستج ان طول الذراع 
ساوى0١"‏ را اوه14 رء مير 


0 
والثئتى قياس المسافه" الت بين الركن العاتى والركن الاسود وهى على 
حسب قياس العلاء ٠‏ ر ؟؟ ذراما وعلى جسب قياس عبد القادريك 
١٠ر١١‏ مترفاذن يكون طول الذراع ملك ا و4500 رء مير 

ويدّت من المطابقه” الماصلة بين كافه” هذه النتايم ان طول الذراع 
الشرى لاببعد عن <دها المتوسط وحيث جمع هذه النتائج بها فيها 
التتجه- الى صصار الحصول عليها للطول بالذراع العظم والطول 
بالار عه" وعش رين اصبعا والطول بحب الشعسير وهى 1887 رم 
و3445 أرء و13559رء و1596ارء ا و41650رء 140868 ره 
وباخذ متوسطها الذى هو 4492 ر ء يضم جليا إن هذا العدد هو 
اول الذراع الشرىى القطجى 
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وساء عل ذلك يلرع ان يكون اميل الشمرعى اوالعر بى اربءة آلاف مرة 
ل 5 3 ر 192 مت 

ويام أن ب يكون هذا الذراع قدها جدا وهو الذراع الطبيجى وهو 
الذى اعتيه هيرون اسكندريه اربعءة وعش ين اصبعا لان هذا المورخ 
ذر أن الل وركب من دك آلاى ذراع كل ذراع اربءة وعشرون 
اصيعا و0ه؟2؟ ذرانا عل ذراع 1 امبطا وإضرب 1492 فى 5606 
50 مير وهو ااطاول اا كخم للبيل الروماتى الذى يشير اليه 
هيرون بلا شك وحيث ان هذا الذراع اربعة وعشسرون اصبعا فالطول 
الذى قدره ؟" اصبعا يكون مرة وثلث 4986 ر ٠‏ أو2071 وهو تقريبا 
طول الذراع المرسوم على حائط مةياس ادفو ويكون اميل 2260 هرة 
مهذ' الذراع *9 الذراع الاسود * 
الذراع الاسود لا يكن ان يكون غيرالشرى وقد قدره السسعودى 
والببروتى والفلكيون المتقدمون هن العرب بعرض اريعة اصابع اليد 
مكررة ست هرات وبطول 44 حبة شعير لوطع متتابعة والميل العربى 
يحتوى على ار يه آلافى منه ما ذصكر البيرونى وجيع علاء الفلك 
المدريين المتعدمين 

ولم ينثى* الخليفة الأمون ذراما جديدا لانه اولا لوكان جدد ذراما لكان 
وضع عليه مقدار الطول بالنسية اطول الدرجة الارضية التى أسها 
بغتداد ومن المعلوم انه لا بوجد شّى من هذا القببل فى الاذرع المعروفة 
ثانيا لوذرض كا ذكره بعض المورخين الاروباويين المعتيرين ان الذراع 
الاسود هو الذراع المرسوم عةياس الروضة يعنى ان طوله 4ه ر ٠‏ مر 
لكان الميل اتعربى كناية عن هذا الطول مكررا 1.٠٠‏ مرة او6110مترا 
وهذا لايطابق اصلا طول اميل العربى الذى ذم بالتصوص الععدة 
ثالثا كان ببق ظول الدرجة الارضيه الى بمسول الى حدها المتوسط 
ميلا وثلث هيل نكو ٠138؟1‏ مثرا وحيث ان طول هذه الدرجة 

الحقق 
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اقيق هو 1٠١1١0٠‏ مرا وان الفرق هو هلالا١٠‏ مرا لفينئذ كان شب 
لعلاء الفلك المعاصسربن للامون الخطا عشرة فى الماله فى اقيستهم وهذا 
الاطاء الفاحش لابليق نسبنه للجهلا فكيف لهولاء 

ويلزع ان يكون الخطا الذى وقع لعلاء الذلك الماموندين فى قياس الدرجة 
الارضيه” التى علوها قليلا جدا وقد حدق ذلك ابواار حان البروق 
ليتاكد من صعد" قياس فلكبى المامون فاستعمل لذلك طريقه” غير مستةي, 
حيث لم كن عنده من يعيئه يا ذاكره فىكبه السعى بالقانون المسعودى 
وذلك انه عين بالطر عه" الهندسيه” ارتفاع قنه” جبل فى الهند مطل 
على البصر وسهل بنهى لساحل ار فى مستوى الماء فوجد ان هذه 
القنه" رتفءه” عن الماء إسعائه" وائذين ونجسين ذراءا ونصف عشئس 
ذراغ يعنى 0٠ر02‏ مت ثم قاس بعد ذلك الزاويه” الت بين خط الذظر 
اليه الى الافق وخط الافق المبندى من تلك القنه” فوجد ان هذه 
الزاويه” بقدر 4" دقيقه” وعلى موجب ذلك <سب نصف قطر الارض 
ثم طول الدرجه” الارضية” فوجد انه يساوى 8ه ميلا وبعد وصوله 
الى هذه التجد” وال حيث ان هذه التتجه” تقرب من ننه" فلكبى 
المامون وربما كانت مثلها فتعيّدها ونجرى التمل بها لان آلاتهم 
كانت اضبط من آلاتنا وتحروا فى علهم كل الضحرى حت وصلوا البها 
إطر نقة” كيين 

وباجلا على ماذ كره البيروتى فان التتحة التى كانوا حصلوا عليها هولاء 
الفاكيون هى 1ه ميلا وثلشا ميل غيران بعض فلكيين آخر بن بسطوا 
الول فى ذلك وذكروا انه كان بوجد فرقتسان ا<داهما) ايجهت الى 
الثمال والاخرى الى الجنوب وأنمما حصلنا على نين احداهما <ه 
هيلا والثائية 1ه ميلا وثلكا ميل وما اختارنا الأكثر الا ان الاحسن فىمثل 
ذلك ان بوخذ متوسط النتجتين وهو 1ه ميلا وثلث ميل وحيث ان الميل 
هو كتاية عن 8 ر؟لا14 ميا ما اوضضناء فطول الدرجة الارضة يكون 
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1114 مترا وبما ان الطول المقيق لدربة مسول هو 1١١4١08‏ ميا 
فاذن يكون الفرق الذى قدره 4؟؟ مسرا او اثنين فى الالف هو الخطا 
الذىحصل لفلكى المامون فى تعبين طول الدرجة الارضيه 

الذراع العمارى 
الذراع المعمارى مستعمل الأأن بمصمر فى العمسارات ومةياس البيوت وقد 
كان طوله لالار ٠‏ متاو +لارء مترغيرانه صار >ولله منذ بعض سنين 
إلى هلا راء مت لناسبة موافقه” <سابه مع الممرّ 
ودظهران هذا الذراع قديم وانه هو الذراع الذى طوله اربعون اصبعا 
الذى ذ كر هيرون الاسكندرى لان الاربعين اصبعا يتكون منها ذراع 
طوله ؟ اصبعا وربع وحيث ان الطول المرسوم على بتر مةياس ادفو 
لهذا الذراع هو 107رء مترقباط_افة ربع هذا العدد اليه #محصل 
معنا 6١‏ رء مترالذى هو طول الذراع الحتوى على 4٠‏ اصبعا فيرِى 
اذن انعم لبعد كثيرا عن طول لالار ٠‏ الذى كان به هذا الذراع 

المقايس الاورياوية المستعملة الآ ن يمصس 


الير م 
: 1 

اليارده وهى دُلث اقدام اتكليز به 11498944 رء مر 

القدم الفرنساوى 4 رء مت 

العدم الانكليرتنى 4 ردهت 

اميل الانكليزى المستعمل فى السكة المديد وأعر9 1١10‏ مت 

الكيلومير المستعمل احياا بالسكة الحديد 00 

اليل المترى او المغرافى لدقيقَة ارضية ؟محرامهةا 

تم تاليفه وطبعه ( اى طبع الاصل وهو الفرنساوى ) مديئة كومينهاج 

فى 1 اكطوير سئه ؟للما #ود بك 
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